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ぐる ラ - レ イン ボー タワ ー 


スカ イタ ワー 


ラ *・ レ イン ボー タワ ー ( 廊 敷 ・ 鷲 羽山 ) 

青く 輝く 瀬戸 内 海 や 倉敷 の 街並み を 一 望 で きる 、 世 界 最大 高 さ 
150m ・150 人 乗り の 展望 塔 「 ラ ・ レ イン ボー タワ ー」。 回 転 し 
な が ら 上 昇 す る の で 、 眼 の 前 に 広がる 雄大 な パノラマ を あま す 
と ころ な く 楽 し お こと が で きま す 。 街 の シン ボル 、 ま た 観光 の 
拠点 と し て 、 そ の スケ ー ル の 大 き さ は 魅力 と な っ て いま す 。 


ラ ・ レ イン ボー タワ ー (倉敷 ・ 羽 山 ) 


座席 収容 人 数 150 人 
輸送 能力 (設計 値 ) 900 人 時 
昇降 行程 138 m 

上 昇 速 度 | 45 m グ 分 
回 転 速度 0.5 rpm 
客室 直径 3 m 

動力 g0 kW 


La Rainbow Tower 

La Rainbow Tower is 150 meters high, seats 150 (the world's 
largest tower of its type), and commands a fine view of the 
Seto Inland Sea and the beautiful rows of houses in Kurashiki. 
The grandeur of this exciting panorama spreads out before you 
for your total enjoyment as the tower rises and rotates. La 
Rainbow Tower has become famous as the symbol of 
Kurashiki as well as for being a great sightseeing point. 


La Rainbow Tower (Kurashiki) 


Seating 150 persons 
Hourly capacity 900 
Traveling Stroke 138 m 
Lifting speed 45 m/min. 
Revolving speed 0.5 rpm 
Cabin diameter 23 m 
Electrical requirement 90 kW 


三 精 テク ノロ ジー ズ 株 式 会 社 
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La Rainbow Tower 


(I 旧 三 精 輸 送 機 株 式 会 社 ) 
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